„DOSŁAW NERZYSK 


b. lekarz 1 p. p. Legionów Polskich 


przeżywszy lat 76, po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 27 sierpnia 1937 r. 
w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego 
nastąpi w poniedziałek dnia 30 b. m. o godzinie 5 po południu. 
Na ten obrzęd zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych pogrążeni w głębokim 
smutku córka, zięć i rodzina. 
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